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(入 ) 
一 强 综 路 的 成 种 优良 奥 否 、 贱 然 对 全 粮 
路 之 车 兢 设 计 颇 关 重 要 、 然 所 用 另 件 之 俺 劣 
\ 接 和 缚 及 排列 地 位 之 精 外 奥 知 亦 坑 一 最 大 关 
链 本 埋 服 务 部 每 有 征 者 将 南村 之 机 件 撒 来 胶 
有 验 、 声 各 [完全 依照 本 刊 糠 路 所 装 、 成 镇 需 
何 焉 佳 ] 、 考 其 所 用 另 件 、 或 妈 志 阻 储 电 器 
容量 不 合 、 粒 多 不 维 、 或 姑 大 企 分 货 、 以 此 
狂 另 件 所 装 之 收音 机 、 成 熏 当 然 大 高 而 不 妙 
故 著 者 凡 欲 依照 生路 献 验 时 、 请 完全 依照 缚 
路 中 另 件 说 明 、 纪 擅 自 更 动 、 以 驼 失 改 、 
本 入 每 技 到 秆 者 来 函 要 求 多 发 表 新 式 粮 
路 、 其 实 系 路 扰 茧 式 新 式 、 在 久 构 造 阐 单 成 
车 优良 、 且 便 克 实 验 者 、 如 本 刊 发 行 以 来 所 
介 烙 之 缚 路 中 平庸 乱 奇 、 但 人 照 说 明 奥 造 、 
成 柄 亦 其 可 秽 、 况 著者 走 输 报告 ” 即 -- 明 苹 、 
(3)》 


特 爱 的 矿石 机 
.作者 是 一 偶 既 济 不 充 众 的 业余 初步 者 、 所 以 租 天 都 在 碳 
石 机 上 琛 庄 、 希 望 得 到 一 您 美满 的 矿石 机 、 
械 石 机 有 妆 个 条件 很 注意 的 、(-- ) 选择 性 尖 钱 、(〔 二 
] 得 量 穴 大 、( 三 ) 鼓 敏 度 高 超 、 踏 然 我 们 花 不 希 鹿 他 能 奥 “ 
外 凑 式 媲美 但 在 普通 情形 看 来 ， 亚 于 无 蛛 凡 上 的 电 吝 都 能 
收 到 、 过 是 震 敏 庆 合 理想 休 件 的 一 种 、 至 于 瀑 香 性 < 在 收 一 
家 电站 了 能 家 的 副 波 、 不 致 藉 会 侵入 太 属 害 、 如 收 丰 中西 上 
、 昔 划 的 兰 波 不 夹 在 一 起 、 











IOSS 

作者 的 住家 、 是 在 衣 安 寺 路 底 、 周 园 除 丁 工 部 局 女 看 中“ 
愤 入 含 外 、 其 他 汞 无 任何 的 高 大 建筑 物 、 天 符 长 大 十 尺 、 克 一 
反 高 大 七 十 尺 ( 三 层 楼 恒 顶 ) 东西 向 、 引 入 机 的 四 十 尺 、 地 
孝 在 肯 求 水 管 上 、 左 近 有 数 契 强力 大 电 训 、 李 色 ( XHHB 
7? 免 香 C(XMHB )、 辈 侨 CXMHC )、 所 以 普通 之 矿石 机 
、 霓 丢 他 们 号 岗 得 很 离 害 、 

我 用 过 只 矿石 机 收 划 的 电 训 、 有 (XHHSJ 〈《XHH 
UJICXHHH)JIXHHVDICGXHRHJ7CXHHR7 CXHH 
BEB) CXHHDJ CXHHY)J CXHHBD7CXHHGICX ， 
HHF)CXMHB)CXLHN]CXHHNDICXQHPR7 
KXQHDJ CXMHAJ (YhhI) (CXMhOJ CXhhXy 

 、\ 鞭 中 以 C(XhhE) (XMhC) (XMhB) (XQhD) (〔( 
XhhY ) 短 最 故 、 不 过 通 收 到 撑 样 多 的 电 特 、 一 他 也 要 旬 


天 深 必 


多 全 全 妆 不 
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节 的 手 民 怎样 、 如 果 你 是 毛 手 毛 脚 的 话 、 俊 管 怎样 好 的 收 贰 
机 、 只 能 鹃 二 三 家 、 所 以 麟 度 秀 最 好 用 徐 旋 的 、 小 上 且 要 前 必 
柄 9 所 的 铀 和 葡 * 

巷 然 过 员 碳 石 机 的 粽 路 看 素 很 是 普通 、 但 一 只 收 井 机 虞 
巷 的 好 十、 除了 和 路 外 、 另 件 、 、 接 棕 、 尤其 碳 石 机 的 称 畏 毛 
过 最 址 重 要 、 

OO OO 三 五 MDRA《 业 除 一 三 五 腺 木 可 表 且 

1 GDG 五 MFD( 浅 黎 一 五 @ 腹 林 可 黎 J、 : 
8W “电源 开关、 

8 ss 、 
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矿石 ( WISI ) 牌 或 固定 式 亦 可 、 惟 起 做 度 稍 低 、 

现 简 德 律 风 根 383、 欧 引 及 其 他 亦 可 ， 

工 LELL8 8 的 缆 法 ， 用 三 寸 直 径 鹏 管 五 寸 长 26. 号 当 
包 过 纱 56 圈 、 抽 - 头 、 距 峰 三 分 之 二 寸 不 前 断 ， 炉 弱 40 轿 
\ 作 已 、1 的 下 面 、 级 并 四 分 之 一 英寸 、 绕 20 图 作 E-、 此 
并 1 二 分 之 一 英寸 正弦 L3、80 图 、 中 隔 一 乙 薄 玻 璃 和 或 腌 
簿 、 上 面 线 L2 、 亦 30 力 、 几 一 的 L EL L2 1L38 各 乏 圈 上 的 
数码 、 即 傈 接 在 图 二 稼 围 的 数码 、 

里 节 手 模 、 如 收 短 的 波长 方面 时 、《〈 如 焊 东 国 非 车 ) 
SWI 于 至 A 不 、S 允 使 其 断路 \“ (部 GT 之 动 片 示 . 奥 L3 竹 - 
图 之 9 通 7 、 刘 盆 赎 动 C1、 调 世 自 己 所 喜 政之 电 癌 、 如 有 
亲 香 朗 转 动 C 使 他 没有 、 或 最 轻 霓 目 、 收 长 波 际 、( 如 柬 障 
安定 等 )、SW1 拥 至 只 、SW 关 闭 、( 序 Cl 之 动 片 届 L3 9 
通 7、 那 订 长 波 就 会 很 郊 、 

最 近 我 正在 改良 、 以 希 得 到 更 优良 的 成 镇 、 待 疏 验 成 纠 
觉得 美满 、 再 来 介 狠 话 位 吧 、( 完 》 

改良 再 生 式 蛙 管 机 介绍 


SS 材料 《 宁 逢 子 


下 24 号 洪 包 桩 在 亚 美 50 妹 饥 板 上 上 桩 15 圈 ”共和 线 在 


LI1 26 号 污 包 多 在 亚 美 550 几 锈 版 上 粮 66 围 “三 回路- 
L2 26 号 深 包 入 在 亚 美 550 蛛 翔 板 上 矿 35 圈 “ 架 上 
ge) 





放生 24 号 深 包 稼 在 一 寸 回 径 腺 木 简 上 线 59 圈 《能 
有 已 填 之 曝 空 管 朋 木 底 托 最 好 、 将 上 面 的 残 瑞明 打破 入 执 大 “ 


W- 





汪汪 和 


CMR 


《9) 2 





Le 有 泵 | 


J《 或 用 稀 简 亦 可 7、 


L4 “用 28 号 健 秒 包 穆 或 深 包 和 桩 、 在 亚 美 550 恕 蛛 亲 怕 


二 圈 《 人 用 爹 展 套 套 上 最 好 >》《( 自 恤 可 用 洋 锁 皮 做 


“0 00034 光 分 法 可 偿 电器 (三 O 〇 一 -七 号 ) (一 DO 号 


员 度 盘 一 只 ] = 


C1 00025 睁 分 法 固定 伴 电 桥 ( 迹 架 二 什 和 R 号 在 二 


起 了 

C2000146 兆 人 法 可 和 储 早 器 C36217 一 〇 CO 整 度 秀一 只 
C38 0003 兆 分 法 可 磷 储 电器 C31217-C 木 旋 作 三 从 
了: 2rnEG 杨 漏 C 和 @1 装 在 三 起 了 


本 ) 可 殊 电 如 ( 即 釜 长 开关 6 又 各 


电位 跨 了 6C 木 罗 银 三 只 让 
及 EL 


V- (其 空 管 ) 用 ROA 30 号 或 A 字 109 或 31 怠 攻 茧 DA33 屿 
《 部 强力 放大 管 )、 游 用 833 号 、 “ 疡 香 确实 加 高 “但 是 多 三 
了 一 休 乏 路 如、《〔 培 二 ) 幢 梳 潜在 觅 和 价 正 标 〔 惟 A 霹 。 


要 三 伏 有 、 也 电 50 伏 有 挽 至 蕊 5 伏 觅 、 


子 《中 简 : 员 ) 衣 用 德 律 风 概 、 欧 简 六 更 健 、 Ca 


srog 克 疙 FE 之 臣 简 成 铺 朗 行 7 > 
注 -( 喇 啤 7《 郎 杨 声 跨 >》 用 中 玫 状 认 2]2 号 和 型 类 100 


号 最 佳 、 
《9) 












(于 四 ) (天 | 天 煞 7 高 60 尽 至 70 尺 以 上 、 恋 高 本 好 、 有 100 \“ 谷 高 您 好 、 长 100 尺 亚 
120 尺 篇 佳 、 三 向 一 天 东南 、 一 等 西北 、 西 北 高 于 东南 、 
“” 司 穆 由 刘 南 而 下 、 是 倒 忆 式 ( 或 双 乏 倒 T 式 ) 两 枉 契 入 
子 要 特别 佳 、 市 健 的 最 好 、( 引入 退 江 .用 18 号 皮 粮 
了 
《地 称 ) 深 七 尺 亚 九 尺 、( 管 深 仿 好 卫 下 接 铜 板 或 纲 板 
《能 有 仪 的 铜 脚 爆 当 最 好 7、 地 面 引 乏 亦 应 用 18 号 粮 、 
《室内 引入 仿 短 意 好 )、《 厅 能 用 电灯 花 称 统 合 、 易 起 
咸 应 作用 7 、 
A 电 (二 伏 腕 、33 号 司 泡 朗 要 用 3 伏 股 》、 
马 电 《45 伏 觅 至 90 伏 胱 、33 号 侣 泡 即 要 用 90 伏 觅 至 135 伏 觅 
特点 “本 机 之 成 绩 、 所 以 如 此 佳 妤 、 ' 而 能 收 五 十 族 电 台 、 和 
最 这 可 收 山东 、 天 津 、 坝 州 、 波 江 、 南昌 等 、 汶 由 从 再 
生 式 的 改良 、JL201L-L2 到 加 上 的 L3 24 以 及 D203. 
本 马 更 和 排 例 的 地 位 涯 合 、 
注意 点 1 一、 天 乏 要 照 回 鸡 贰 、 地 综 亦 各国 二 、 各 故 计 入 上 
全 要 用 扯 标 管 套 上 (《 可 揪 病 要 之 诬 ) 三 、 接 项 站 要 用 名 深 
-E、 四 、 其 空 管 能 用 金属 晨 套 上 则 更 佳 好 、 
4 著 喷 地 位 ) 部 木 苗 要 大 些 高 大 七 寸 关 七 作 寸 、 有 长 一 尺 二 十 
、 低 板 和 壁 接 用 硬木 虚 ( 能 用 路 未 贩 则 更 佳 ) 
《试验 好 点 江 攀 省 丹 咒 鱼 ) 
(10) 


攻 本 go 朱 梧 


短波 征管 接续 二 用 柜 
一 一 横 一 一 
过 一 您 短波 接 秆 器 、 不 但 兹 接 入 在 广播 收 各 机 中 使 之 立 

列 型 成 一 您 良好 的 短波 收 香 机 、 兹 日 还 可 独立 效用 成 一 只 音 
管 短波 收 井 机、 故 版 送 合 大 初步 研究 者 之 使 用 ， 故 名 日 短小 ， 
技 芒 量 管 二 用 和 机、 

乏 路 见 圆 、 构 造 极 科 单 、 另 件 见 下 、 

CI 用 一 根 花 光 取 去 外 面包 纱布 、 剩 橡皮 及 内 部 金 
属 达 、 用 一 根 十 六 号 漆 包 粮 构 长 三 英寸 、 十 六 号 称 一 章 搂 天 
才 技 黎 柱 、 岩 兹 稳 纱 漆 包 黎 上 绝 六 回 、 即 皮 一 您 小 形 可 灵 储 
电器 、 如 用 垩 美 305 号 可 赤 储 电器 可 、 

C2 ”OOO 一 MEFD 可 稀 储 电器 〔( 亚 美 三 二 三 号 ) 





上 面 、 均 同 向 、 接 烷 出 头 见 称 路 面 、 








CE 


C3 OOO 一 MED 可 释 储 电器 ( 亚 美 三 二 三 号 ) 
CG ”CGOO 一 MEFD 爵 木 肛 固定 备 电 器 、 
R 三 MG 上 品 棉 凋 、 

RL ，“ 欧 姆 可 移 电 图 

RFO 业 除 一 DO 盖 人 高 届 波 扼 制 称 园 、 

匹 脚 曼 木 才 久 式 称 园 警 四 父 、 

四 脚 服 木 父 座 三 爸 ， 

微 动 齐 度 妈 二 您 、 

三 伏 革 电池- “一 阁 

四 十 五 伏 业余 蓝 牌 8 电池 一 撒 、 

上 品 网 简 一 副 、 

接 粽 柱 七 条 

僵 尽 面板 一 霹 
木 磋 底 板 -下 要 
另 件 排列 ”人 双 穴 另 件 可 参阅 未 刊 第 一 期 二 管 短波 机 、 不 ， 
过 少 一 圾 低 放 、 三 只 粽 圈 能 黎 如 下 、 
二 二 及 尺 外 E1 三 圈 LEL2 三 器 、 
四 十 公 尺 慨 L1 七 圈 工 2 夫 轿 、 
” 八 十 公 尺 恨 E1 十 大 图 -2 八 园 3 
以 上 均 用 书 天 号 铀 林 包 乏 绕 蜡 ， 忆 1 棉 在 下 面 、 工 2 多 在 : 


0 






〈12) 
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及 上 各 种 另 件 照 实用 图 技 和 粮 、 面板 上 C253 用 微 动 刻度 
- 稻 、RI 用 旋钮、 另 用 小 腰 木 休 一 方 歧 接 和 粮 柱 七 只 ` 分 “ 天 * 
好 、A 儿 “， 人 用 小 林 柱 支 住 在 底 
主板 《情形 奥 本 期 亚 
立民 尺 通 贸 机 局 、 
另 多 一 从 插 大 
称 图 管 在 管 脚 了 正 
v 工 傅 、 及 了 各 用 
稼 焊 出 、 了 照 烷 路 图 
接 粽 查 一 盟 稼 路 
工作 序 完 将, 

” 坛 又 了 接 FA 
也 电 插 其 空 管 嚣 简 
天 地 穆 及 一 只 和 粽 转 
\、“ 开 R1 至 洽 闲 现 微 
微 喇 和 红色、 同时 下 
入内 有 电流 过 的 工 





须 更 换 喜 -一 下 献 献 
《3) 


子 子 J] 误 、 同 手 施 
转 C3 到 一 点 记 苇 有 
「 上 的 一 世 、 页 无 
- 则 称 围 管 PI 臣 烷 、- 


接 棕 、 如 有 [下 上 -- 亢 时 郎中 舱 空当 已 避 生 振 漫 、 乃 旋 赎 02 
定 有 电 地 声 [地 地 大 大 可 收 、 或 者 有 短波 播 伙 台 、 

在 短波 届 、 及 十 公 尺 一 只 称 转 本 霸 使 用 不 巷 合 用 、 因 副 
波长 援 筷 不 雯 、 四 十 公 尺 恨 较 佳 、 二 十 公 尺 最 好 、 婚 少 摄 仙 
、\ 双 多 播 稍 台 、 而 时 余 电 人 台 则 在 四 十 公 尺 耻 最 多 、， 

当 用 四 十 公 尺 眉 或 二 十 公 尺 妇 称 园 时 CI 之 圈 数 可 移出 
少 靖 、 在 八 干 公 尺 划 可 推 省 、 如 收 土楼 在 革 一 点 不 发 生 振 漫 
时 、( 邹 收 筷 机 发 生 邑 点 可 歼 动 CI 图 数 吨 归 朗 乱 、) 

如 敢 到 一 电 训 而 欲 放 喇叭 、 划 可 用 二 只 30 检 小 的 广播 
胸 香 机 (凡是 30 检 波 的 收 香 向 只 要 后面 有 低 遇 波 放大 、 削 面 
有 扰 高 遇 波 放大 无 问题 ) 将 检 波 管 拔 去 、 代 尽 接 种 器 之 四 脚 
“ 播 管 、 同 时 将 此 棱 秆 器 网 简 拆 去 、R1 关 去 、 即 可 将 短波 机 
内 收 得 的 记 各 由 广播 机 的 喇 听 中 发 出 、 

此 机 汪 有 一 点 、 如 用 续 向 器 的 蛙 间 多 而 单独 用 路 简 的 时 
铸 消 、 划 可 不 用 四 脚 圣 管 只 要 在 _RRC 接 耻 简 入 内 通 出 一 楼 
粮 靶 一 只 香 共 插 明 、 使 用 时 只 要 折 去 葛 简 、 将 香花 插 叉 插入 
广播 机 之 给 波 管 丛 座 P 学 内 、RI 仍 开 ， 另 在 广播 机 地 糠 楼 一 
欠 亚 短波 机 地 笋 七 、 如 果 用 接生 器 的 时 间 多 耐用 区 简 多 导 半 
少 、 测 接 德 器 AB 电 部 不必 楼， 只 要 将 插 管 插 大 广播 优 内 部 
可 、 粮 之 此 机 用 法 大多、 可 由 读者 任意 选 涯 而 用 之 、《 完 ) 
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经 济 的 强力 三 管 机 
过 一 张 经 济 式 三 管 强力 收 香 机 是 作者 最 近 实验 的 、 渤 择 
性 和 得 量 帮 不 错 、 而 另 件 十 分 经 湾 、 煌 下 元 左右 即 可 配 公 龙 
和 克 特点 、 
另 件 -- 览 ， 二 

了 EI ” 一 寸 四 分 之 一 直径 腕 水 管 上 用 三 十 号 梁 包 粮 线 一 百 〇 
玛 回 在 第 九 十 五 图 、 一 百 贺 感 各 拓 一 分 中 接 天 称 、( 在 达 地 
头 感 抽 蚌 接 天 缚 其 效用 奥 用 初级 桩 图 完全 相同 、 抽 西 念 近 地 - 









扼 入 220 
0 


书 Fcc 





(16) 





-一 一 一 一 一 


一 


称 则 和 与 初 极 和 烷 圈 全 少 之 千 果 相同 ) 、 工 2? 另 用 一 寸 小 腰 管线 上 册 
号 和 粽 玉 十 团 、 放 在 世 1 之 内 、\ 工 1 用 支架 支持 於 底板 -E、 
cCL OOO 五 MD 可 终 储 电器 ( 业余 一 五 号 
cC2- OOO= 二 五 MFD 可 释 伴 电器 ( 业 除 一 二 五 号 
C8 。”--MFD 固 定 储 忆 器 (而 灰 一 千 伏 7 
C4 - 信 记 OOEMFD、、 
C5 ”一 MEFD 部 定 储 电器 
C6- 二 MED 固 定 储 电器 
C7 - 作 MED 固 害 储 电器 、 
G8 “四 MPD 古 定 储 电 器 
有 与 CO 〇 OO 二 五 MEDPD 生 三 MBG 业 儿 一 一 一 号 》 
REKC 业 儿 一 口 一 A 跳 
RI ”四 亡 欧 姆 炭 时 电阻 、 
及 2 从 百 欧姆 类 里 志 阻 、 
人 ARC- 拓 误 利 二 十 五 MA 低 尝 波 扼 制 粽 较 、 
R3 五 十 马 特 二 百 伏 电 淮 渔 一 只 过 座 、 
了 了 = 五 比 -- 上 上品 低 通 波 抢 礁 器 一 只 、 
四 脚 五 脚 六 野 底 板 短 座 各 一 只 、 
VI ” 爱 斯 牌 87 号 
V2 ” 爱 斯 牌 4 号 
V3 “ 爱 斯 牌 122Z3 跳 











人 汪 人 = 


人 耻 本 


金属 底板 ”一 只 

护 棕 数码 ， 

接 乏 柱 五 只 

花 术 数 码 及 电 收 缺 落 一 只 

另 件 排 列 及 接 综 “此 式 称 路 因 铸 电源 释 奈 器 、 故 全 套 所 
任 在 可 能 第 园 内 可 以 装 得 小 一 点 、 最 礁 解 决 是 R3 、 如 果 箱 子 
大 则 可 装 在 箱 内 。 因 民 3 在 收 生机 全 用 此 能 发 出 亮光 而 能 有 
多 量 误 万 、 将 至 套 另 件 炬 燥 、 决 优 吸 执 潮 所 而 发 生 容量 伙 霓 
或 方 婴 饭 涉 之 麻 、 如 收 秋 机 地 位 小 贡 可 甘 在 箱 外 、 另 配 三 只 
棱 秘 巢 、 则 形式 方面 亦 其 美 碳 、 

如 秀 路 中 及 才 C 8 一 冰 的 都 直 狠 连 至 度 板 上 ( 指 多 属 广 设 
、 但 地 移 应 靶 玛 C3 另 一 端 ， 

当 公 部 伟 线 工 欣 、 先 查 过 穆 路 、 将 扑 落 插入 电源 内 、 各 
睦 空 管 及 R3 均 明亮 、< 同 蛙 喇 听 内 有 微微 之 交流 误 、 服 将 天 委 
接 上 项 凶 CI1C2s 序 有 曙 浪 可 收 、 如 刀 吾 不 闻 、 或 光 微 而 其 
具 管 不 十 分 明 纤 划 Rz 或 可 换 一 只 太 十 歼 牧 献 之 (不 过 要 有 十 
你 把 握 、 最 好 能 用 交流 电 类 最 一 下 电 故 、 如 本 足 、 旭 将 R8 
现 特 加 大 需 最 作 )、 

此 机 杰 扔 用 姑姑 间 直 波 电 源 上 《 志 谷 直流》 不 包机 状 有 
正 负 、 如 插入 乱 声 赚 反 插 坛 之 、 

此 机 在 使 用 时 如 时 底 板 麻 电 。 .可 将 把 落 反 -向 播 二 


《18， 


IE 
省 志 式 三 管 直流 收音 
檬 之 新 设计 

三 只 『30.| 号 省 电 管 做 的 一 只 三 管 机 、 在 站 流 收 于 机 中 
要 算 最 满意 的 一 秋 、 竹 莒 饶 窜 、 耗 电 双 省 、 三 只 灰 流 合计 不 
温 、 一 代 疼 培 、 屏 流 合 斜 不 过 六 七 MA、 可 称 省 到 极 黑 、 在 
账 泥 二 百 华 里 内 无 电 愉 外 使 用 最 宜 、 

过 是 一 张 三 管 直 沪 机 之 新 发 寻 、 此 式 有 四 种 特点 、(A) 
核 称 醒 易 “一 共 只 有 四 根 楼 舟 、A 正 、A 负 、B 正 、B 负 、 技 
舟 酸 易 、 不 易 鲁 跷 、 沽 少 烧 父 机 会 、 

CB)C 电 探 用 自动 由 B 负 殿 出 、 可 使 租 香 永久 消 叮 、 因 


营 通 情形 下 C 电 消耗 极 秋 、 而 召 电 用 了 数 日 电压 已 陈 、 而 0 电 。 
从 未 向 动 、 从 是 形成 C 电 电压 太 高 之 失 划 、 今 C 电 由 B 志 名 枉 


“取出 “ 则 B 电 伙 动 时 “0 电 亦 依 之 多 副 吉 如 契 低 “ 然 音信 不 杰 、 


《G ) 因 45 伏 忆 志 由 九 十 伏 上 历 下 、 可 节省 消耗 〔 在 党 

使 用 时 二 只 B 电 串 上 成 九 十 伏 、 然 第 一 只 四 十 五 伏 除 供给 检 泪 

外 从 须 供 闪 放 大 、 故 第 一 只 B 电 翻 是 先 用 完 、 故 有 许多 有 镍 

脸 的 人 每 用 一 星期 将 前 后 二 块 B 电 更 换 一 次 使 前 针 一 块 电 消 

耗 乎 均 、 但 手 粮 十 分 麻烦 、 兹 且 将 志和 换 接 时 一 不 小 阁 、 易 发 

生 烧 峰之 诬 、 今 九 十 伏 四 小 五 saveae 
9 





量 * 用 完了 时 一 起 用 完 、 比 较 节 和 省、 


《了 D ) 接 综 便利 如 用 锅 质 或 者 钱 片 底板 的 ， 图 中村 地 
义 的 都 只 要 让 接 底 板 、 可 便利 不 少 、 
” 另 件 才 、 
本 El112L3== 三 三 加 
“路 粮 圈 、LIE2 是 一 十 
四 分 之 一 腕 木管 沙 吓 漆 
2 包 综 ELF 粮 十 五 圈 、L2 
届 缮 一 百 十 转 二 .天下 二 
离 八 分 之 一 英寸 L3 粮 在 
一 寸 不 腰 管 二 册 二 路 漆 

包 乏 和 引 五 上 加 、 
Cl 业余 一 五 吕 

号 可 责备 电器 、 
G2.= 业余 = 三 五 

号 可 静 储 电器 、 
去 D 加 已 所 三 番 


三 MEG 扎 漏 … 

FEC 业 儿 一 D 一 ， 
或 一 口 一 人 

C3 ”和 需 减 少林 登 

使 风 听 放 香 更 清 部 之 用 

其 容量 自己 口 全 三 五 至 
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O 〇 O 一 MEFD 伙 试验 而 定 、 普 通信 口 DO 五 MFD 信 让 出 品 ， 


C4 


=R2 = 


一 MED( 忽 来 欧 牌 ) 

二 MRD( 急 来 歌 穆 ) 

三 比 一 上 品 低 明 波 秋 殿 器 
同 宣 ! 

二 茧 欧姆 类 质 电 阻 ， 

一 千 欧姆 迪克 电 隆 、 


SW 开关 一 只 


芍 他 雾 件 
四 脚 登 座 三 只 、 
接线 柱 “ 四 只 


彩色 捷 析 四 根 、 二 根 描 A 志 到 用 电 油 来 子 司 


现 用 牙科 脚 以 免 恋 错 、 


上 明了 三 伏 二 十 五 安培 雪 电 训 一 般 * 
汪 包 四 于 五 伏 B 志 二 爷 * 

焉 木刻 度 秀 一 只 (5 配 CLE》 

胁 林 轨 手 二 只 《 配 C28W-E) 
爱 斯 30 号 凌空 管 三 外 

铝 慢 底板 一 块 

相当 木 箱 一 只 

接 综 数码 
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二 根 接 了 十 








IC 


此 机 构造 顺 简 、 依 照 实体 圆 接 称 后 、 、 决 钴 错误、 收音 广 
法 奥 单 管 机 同 、 夕 用 痪 述 、 

成 绩 ， 见 涛 二 百草 里 内 可 收 牙 上 海 各 一 百盛 特 电 右 以 及 
南京 杭州 日 本 等 、 如 受 近 地 大 电 训 又 援 玫 有 寻 择 性 不 良 时 可 
在 天 过 同 路 内 加 串 一 只 业 仇 一 五 口号 可 型 储 电器 定 可 分 清 、 
在 本 志 使 用 可 不 用 天 灯 用 一 根 地 糠 接 在 天 替 接 舟 柱 上 邹 可 、 

日 常 礁 持 改 ”人 A 电 每 小 时 丰 去 、 二 安培 ( 锡 计 ) 一 瓶 
鼎 孔 蔷 电 池 绝 可 供 粉 一 百 小 睹 之 用 、B 志 亦 大 煌 可 用 -- 百 小 
时、 故 每 日 芍 三 小 圭 、 则 -月 将 A 电 充 一 艾 、B 电 换 新 、 每 
姑 耗 去 多 一 元 五 角 、 每 日 欧 大 洋 五 分 ,如 蓝 电 池 充 电 不 便 可 
用 三 插 贺 乾 电 串 成 三 伏 、 在 A 正 通 SW 牛 时 接 一 只 坟 砍 好 固 
定 电阻、 

奏 者 按 、 省 电 三 管 让 流 收 童 铀 的 催 最 合共 乡间 之 用 ， 此 
式 乏 路 发 明 已 近 士 余年 至 仿 包 未 源 没 者 “ 即 因 其 具有 特殊 之 
优点 故 、 今 英 吞 之 新 肌 计 、B 电 C 电 探 用 交流 机 式样 之 电 胃 
降低 、 es 


:本 除 茧 训 卫 电 吉 电 地 ， 


aa Re 
相当 价格 之 其 他 也 电池 多 二 分 之 一 、 


《83y 
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一 一 一 


实验 直流 五 管 机 估 造 法 
一 一 局 希 井 一 - 《前 车 ) 

现在 过 个 年 头 、 一 切 的 一 切 、 都 带 着 一 些 复古 的 现象 、 
就 是 无 称 志 、 也 是 这样、 邢 已 痉 币 交流 机 所 淘汰 的 直流 机 、 
在 最 近 也 会 克 行 起 来 、 考 其 原因 、 党 然 直流 机 也 自 有 相当 的 
优点 、 是 交流 机 所 及 不 到 的 、 驶 且 我 国 的 情形 、 奥 欧美 各 多 
和 进 国 不 同 、 乡 村 地 方 、 沟 有 完美 交流 电源 的 、 到 威 兰 是 、 所 
以 在 我 国 、 欲 求 扰 称 电 普 及 从 大 素 化 、 深 入 基 郊 村 、 实 非 直 
流 机 不 能 卖 效 为 、 现 在 作者 不 揣 名 陋 、 把 最 近 实 验 成 功 的 一 
餐 五 管 直流 机 、 群 条 地 假 本 刊 录 出 、 答 读者 们 作 一 些 参 政 、 

《 狼 路 概述 ) 

过 佬 五 营 机 是 T.R.E .调整 高 明 率 式 、 计 有 二 括 34 的 超 
高 放 、 一 圾 30 的 强力 检 波 、 一 极 30 的 低 放 、 一 般 33 的 强 放 、 
因 34 高 放 管 是 可 爸 傈 数 放大 的 五 醋 管 、 能 级 驶 除 销 落 轴 幅 、 
(CCOSS MODULATION ) 在 直流 扶 空 管 中 、 高 放 效 力 要 
自 最 好 的 了 、 所 以 过 囊 的 二 报 高 放 、 就 请 他 来 担任 、 

过 于 高 放 的 配合 、 是 探 用 最 莉 式 的 R.B.C. 结合 式 、 故 、 
混合 阻力 配 得 极 乱 通 当 、 遂 使 二 体 高 放 管 考量 发 挥 他 的 效力 
、 而 不 损 及 选择 性 、 检 波 括 因 高 明 李 罗 入 已 纸 很 大 、 所 以 就 
不 顷 再 生 力 ,而 用 C 电 检 波 法 、 以 免检 波 角 负 荷 过 截 而 至 认 

《Ces47) 








二 图 避 游 闪电 下 归 下 这 昂 


让 
有 0 
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7 内 计 本 5 
的 [AAA 
人 志 
0 站 
QQ 人 (六 和 
L 后 计 全 ES 本 让 司 ;和 二 ， 
和 








拟人、 


失 其 、 二 圾 低 放 因 欲 使 香 袖 优美 起 见 、 都 用 电阻 桔 合 、 香 量 
趴 稍 需 低 一 些 、 但 是 理 质 的 确 动 区 不 少 、 香 最 控制 是 探 用 歼 
动 恕 历法、 调节 起来 、 极 需 在 称 ， 存 没有 关节 麻木 失 导 等 馈 
、 此 外 次 路 储 电 器 及 REFC 都 用 得 很 多 、 跌 然 区 平 太 发 了 
一 些 、 但 成 盔 增加 不 少 呢 、 
( 久 圈 的 粒 稳 ) 

我 始 移 觉 得 迷 圈 的 重要 、 不 读 认 芙 空 管 、 因 篇 一 副 稼 转 
的 优 劣 、 实 足 能 操 和 作 机 的 成 炳 、 所 以 我 们 在 绕 侨 称 围 的 时 
候 、 硒 格外 的 重视 入 不 致 估 失 有 败 、 其 法 先 取 一 寸 直径 、 三 
寸 长 之 爵 管 三 悠 、 用 三 十 号 演 包 粽 、 每 伪 上 各 糕 一 百 二 十 圈 
《三 您 称 围 的 力 数 、 宜 郁 对 准确 、 以 便 三 连 可 黎 储 电器 的 怖 
装 ])、 胁 管 的 训 面 、 近 接地 灶 的 地 方 、 各 放 蜂 房 式 RFC 一 做 
REFO 的 一 糖 、 接 出 二 十 二 号 示 包 贸 一 根 、 环 生 在 称 轿 外 核 嫩 
极 的 地 方 、 锡 二 三 圈 印 成 、 

再 配 达 寸 直 征 的 金 局 办 三 化、 嘲 在 黎 围 外面 、 以 驶 发 生 
威 应 、 

《 垫 件 的 装 秆 ) 

用 三 夹板 、 仙 成 底 饭 一 地 、 高 一 寸 宁 、 长 八 寸 、 关 天 才 
、 再 用 三 夹板 盘面 版 一 志 、 以 便 从 装置 三 违 可 胡 久 电 器 及 
五 OOO 〇 OO 欧姆 电位 器 、 其 空 管 称 围 等 都 装 在 上 面 、RFO 及 
电阻 固定 储 电 器 及 一 切 零 件 等 、 都 装 在 下 面 、 垩 认 排 例 的 式 

(2%) 
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样 、 因 久 圈 及 高 放 芙 空 管 都 如 隔 峻 如、 故 可 以 不 必 十 分 而 马 
、 有 版 更 注意 权 极 捷 稼 越 短 越 好 、 不 可 接近 、 不 使 发 生 振 注 就 
行 了 、 主板 下 的 技 迷 、 亦 宜 挟 短 走 近 路 、 切 不 能 贪图 美 阁 、 
多 事 明 本 、 以 至 损失 电能 、 
( 较 验 的 方法 
接 久 完 父 之 后 、 就 可 开始 妆 井 、 把 和 开 情 、 再 将 理 量 
导 节 器 情 至 CO 一 3 伏 不 、 把 三 违 可 伙 储 电器 旋 动 、 杨 声 器 中 就 
有 [下 下 了 之 误 、 此 时 如 有 电 晶 顺 、 可 接 上 滤 试 试 低 故 的 能 
力 、 倘 然 低 放 良好 、 就 可 忌 核 三 连 储 电器 了 、 其 法 先 铺 至 波 
长 最 短处 、 指 定 一 电 训 、 假 定 坑 XHHT 尼 核 各 个 抵 储 储 电 
器 、 翻 节 至 音量 最 清晰 、 没 有 叫 声 乱 止 、 再 转 至 波长 最 长 处 
、 亦 如 上 法 较 核 至 最 清楚 、 如 此 就 可 收 昔 播 理 台 的 悍 岂 了 、 
惟有 附 因 俊 电 器 的 货品 太 劣 、 时 有 波长 长 短 方面 、 不 能 完 公 
疝 步 、 那 阱 可 把 某 部 的 最 外 一 片 、 稍 需 拉 出 一 些 就 可 、 但 此 
步 工作 、 实 依 关 侍 机 成 续 的 得 失 、 所 以 应 特别 严 心 、 
( 实 哈 的 成 筑 ) 
此 机 的 裂 造 法 ， 在 上 面 已 纸 很 群 坑 的 骨 浊 了 、 过 蓝 值 得 
把 实验 后 收 划 的 成 稿 、 附 带 驾 告 一 下 、 
试验 的 地 址 是 在 本 埋 中 区 福州 路 、 肉 中 西 志 训 生 近 、 收 
得 的 环境 、 很 可 称 需 恶劣 了 、 别 的 不 要 游 、 就 是 XHHH 一 
中 西 电 台 的 爱 糙 、 已 足 级 你 接 归 了 、 我 就 在 过 个 环境 下 、 开 
“27) 





始 献 验 过 您 五 管 机、 起 初 不 用 天 地 稼 、 卫 用 花 称 三 码 、 接 外 
天 粮 杜 上 、( 非 算 空 管 之 帽子 上 ) 能 收 本 壤 志 台 二 及 家 、 龙 。 
DBXHHH、XHHS、XHHEL、XHHF、XHHN、X2 
HAD、XMHB、XHAF、XHHT 、XHHG 、 等 十 家 | 
管 最 竹 、 合 楼 一 根 三 十 尺 高 二 十 尺 长 的 天 穆 、 除 本 壤 大 小 志 
台 都 能 收 到 外 、 抄 且 可 收 到 XGOA JPA 玉 等 外 壤 电 训 、 渴 ” 
择 性 极 佳 、 较 之 外 尖 式 示 急 北 色 、 跟 极 近 的 中 而 措 昔 、 也 巷 。 
要 一 度 、 就 可 隔 清 、 其 他 可 想 而 知 了 、 此 机 中 没有 再 对 力 、 
但 彤 动 香 量 册 凶器、 也 会 有 些 再 生 作用 、 所 以 收 下 程 电 襄 时 
、 很 乱 便利 的 、 今 把 此 机 谭 用 的 另 件 例 在 下 面 、 作 丛 千 柬 
( 雳 件 胡 

ELEIL2L3 昂 本 文 

C2C5G8. 〇 OOs5 三 违 可 雪 储 电器 直 天 用 的 是 第 斯 
”7 取 其 水 巧 

G G14 003C 信 记 ? 

Clc3C4C6C7 :1IMFD( 信 和 杞 》 

已 9 ITMFD: 

Cl10C11 00025MED ( 信 记 ) 

REC 。 蜂 房 式 高 遇 率 扼 制 乏 圈 4M, 互 ， 

CO120C18 .OLMED( 人 入 记 》 
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&RLR3 100000 葬 姆 
芭 2B4 INXEG 


R5E 5OOOGO 欧 姆 电位 器 运 开 隅 
五 脚 从 座 一 伐 
四 脚 肉 座 四 伐 
称 圈 隔 肉 畦 三 从 
受 斯 牌 34 二 只 、 
爱 斯 幅 50 二 只 、 
- 爱 斯 牌 833 一 史 、 
期 空 管 隔离 鄙 二 伐 
”人 电 用 麒 记 2 伏 25 安 培 茧 电池 、 最 好 用 50 安 培 者 、 如 得 
不 时 要 充电 、 
B 蕊 业 除 蘑 牌 志 三 并 135 伏 。 
一 相当 木 箱 一 父 
国产 提 司 器 ”一作 
”现在 作者 正气 将 检 波 管 30、 改 符 32， 翁 略 有 成 栈 、 再 行 
对 告 吧 、( 完 ? 
往 者 按 、 作 者 俘 将 此 楼 括 到 本社 试 鸡 、 香 里 之 清楚 、 还 
择 性 之 高 超 、 实 在 自 儿 收 昔 枫 中 所 希 见 者 、 和 与 交流 五 管 外 将 
机 租 较 兹 无 押 色 、 现 马 用 已 着 手 改 良 、 将 来 定 有 更 将 人 之 成 
态 供 出 、 拒 缆 可 拭 目 驴 待 也 、 
(28) 





人 
0 
| ED] 所 
类 从 初 步 试 验 
发 射 机 之 普通 常 访 
下 一 一 

过 兹 期 本 刊 台 於 业 舟 试验 小 型 发 射 机 、 已 介绍 了 好 江 篇 
、 但 党 解说 粮 路 蛙 、 悉 不 过 是 弛 告 点 试 怠 的 成 镇 、 另 件 的 数 
量 …… 等 、 轨 从 粮 路 悦 明 、 另 件 之 解脱、 及 较 鸡 的 手 入 、 簿 
从 详 壮 、 不 过 每 谈 介绍 覆 路 时 要 加 说 明 、 文 字 未 锡 要 人 宛 长 、 
允 台 重 复 、 然 刺 完 至 不 讲 、 则 初步 者 不 容易 明白 、 作 者 有 攻 
- 挫 此 、 特 将 业余 相 型 芍 射 友 之 全 体 构 造 、 作 一 莹 汤 之 解 襄 、， 
使 初步 者 对 钛 发 射 机 先 有 基本 之 智 融 、 则 对 认 将 来 介绍 任何 
发 射 机 入 路 时 、 可 以 便当 得 多 了 、 

糙 路 、 业 称 评 验 小 型 发 射 机 之 称 路 大 概 可 分 三 种 、 

(一 ) 哈 陪 来 式 、 哈 肌 来 式 粮 路 昆 美 国 西 志 公 司 工程 秃 
啥 脱 来 氏 所 发 明 、 其 杖 造 见 圆 一 A、 此 式 稼 路 使 用 版 广 、 特 
点 如 下 、 

(Ca ) 构造 简单 、 振 温 容易 、 

Cb ) 各 波段 钧 可 得 最 良好 的 发 射 点 、 

不 过 亦 有 缺点 、 即 初 藉 简 节 版 须 用 夹子 在 糠 园 上 夹 得 一 
最 良好 之 点 、 此 步 手 秆 、 对 钛 初步 趟 装 者 赂 感 困难 、 

(二 ) 阿 姆 司 届 郎 式 、 阿 姆 司 届 郎 式 失 路 又 竹筒 屏 调 霹 

《30) 
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慌 0 
臣 CT.PE.T.G。Cireuit. ) 糠 路 、 篇 美国 阿 姆 司 届 邹 氏 所 
;发明 、( 即 再 生 力 、 外 其 式 之 发 明 者 ) 、 此 式 穆 路 特点 如 -下 


下 





《aa ) 构造 简单 、 握 漫 榴 易 、 
《b )》 阔 钨 夹 子 笑 手术 、 更换 波 图 世上 时 十 分 容易 、 


Ce ) 所 发 下 之 波 县 
二 分 稳定 、 1 
Cd ) 钢 束 时 党 称 路 
振 温 最 良好 之 点 、 即 屏风 
路 电流 表 指 至 最 低 点 、 枉 
渴 看 出 、 
不 通 亦 有 铅 点 、 即 最 
和 良好 的 发 射 点 、 须 秽 福 枉 
。 称 轩 LI 之 图 数 多 少 而 定 、 
羡 “所 以 一 只 禾 图 只 有 一 个 最 
和 良好 的 发 射 点 、 而 没有 哈 
“ 股 环 式 可 以 任意 更 换 发 身 
”波长 的 简便 了 、， 
《到 ) 考 尝 子 式 、 永 : 
需 美 鸭 西 电 公 司 工程 师 考 
电子 氏 所 发 阴 > 此 式 斥 国 


(31) 











PTP 交 5 
栓 千 大 酸 奥 哈 膛 求 式 相同 、 不 过 哈 觅 来 式 振 没 是 借 屏 柱 粮 围 
之 威 应 结合 、 而 考 尝 子 式 则 借 屏 福 称 轿 之 备 电 量 粘 合 ( 阿 妇 
司 届 郎 式 是 借 划 空 管 屏 刀 的 自然 储 电 量 )、 考 蛙 子 称 路 是 贞 
时 来 解决 哈 脱 来 式 夹 子 之 缺点 不 过 因 蛮 节 手 惩 过 烦 、 使 一 
般 人 泵 喜 用 、 故 考 里 子 式 不 及 前 二 箱 普 及 、 

”至 截 成 精 方 面 可 脱 完 公 相 同 、 没 有 轩 轻 、 只 要 做 得 良好 
任何 迷路 均 可 得 到 良好 成 炉 、 

三 张 闵 路 中 业余 界 中 以 阿 姆 司 届 郎 式 粮 路 用 的 最 多 、 
哈 肌 来 式 较 次 、 考 星子 式 用 得 最 少 、 故 下 面 所 渡 锡 注重 
前 二 种 、 

“上 空 管 、 短 波 发 射 机 的 其 空 管 可 以 品 任 何 收 否 机 用 三 四 
五 极 管 均 可 作 发 射 机 其 空 管 之 用 ( 例如 本 刊 第 四 期 上 社员 潘 
喘 昌 君 合 奥 山东 济南 买 考 庶 辕 用 30 驴 凌空 管 做 之 小 发 射 机 通 - 
报 、 射程 从 四 千 毕 里 )、 不 肖 用 省 电 管 做 的 发 射 机 射程 不 能 
克 定 、 普 通 吕 求 电力 最 小 可 用 30.31.33. 电力 大 一 点 可 用 飞 
利 浦 B 405 >、 及 有 斯 牌 201.112.171、 电 万 再 大 一 中 是 45 
《用 一 只 4 已 可 奥 全 世界 通报 )、 电 力 最 大 是 210 及 46 、 油 
当 力 上 苹 例 表 如 下 、 

检 出 力 “ 其 空 管 “” 屏 极 高 压 、 
七 。 五 达 特 210 500 伏 、 


一 北 o 玉 天 特 46 500 伏 、 
[32) 
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五 马 特 三 46 400 伏 

后 副 特 71 200 伏 

四 和 落 之 一 马尾 201 一 百人 十 伏 、 

最 小 ”30.31 一 百 几 五 伏 、 

由 于 琢 看 来 电力 大 屏 历 粟 高 、 则 贸 备 费 亦 要 大 、 普 通 僚 
、 初步 的 不 妨 用 定 玩 特 式 、 略 有 成 写 轻 验 改 用 五 马 特 或 七 
斑 马 特 、 狼 济 朋友 而 想 喜 坛 、 用 一 只 30 玩 玩 作 好 、 








ER 当 短 二 及 外 


另 件 发 射 楼 的 另 件 与 收 簿 机 略 有 不 同 、 故 详 钥 解 枫 座 


下 
《一 ) 烷 园 、 发 射 机 的 穆 转 内 是 高 过 电波 之 产生 磺 、 所 





以 应 咳 用 粗 的 称 胃 线 恤 使 减少 损失 、 普 通 牢 雹 特 式 可 用 十 二 


鱼 紫 铀 条 绕 、 不 通 紫 铜 条 很 机、 所 以 谭 该 缆 在 腕 管 上 以 防 据 


动 、 五 腕 特 至 七 。 五 亏 特 则 要 用 兹 钢管 线 、(《- 因 高 明 波 电 访 一 


通过 时 大 概 均 庆 棕 图 管 之 表面 所 给 焦 撒 现 像 故 用 空心 装 钢 管 ” 


收 使 符合 志波 行动 特性 )、 称 图 管 直径 大 概 坑 十 六 分 之 一 英 


寸 或 人 分 之 一 英寸 ( 汽车 是 店 之 蛇 网 管 烦 合用 )、 因 楷 铺 
管 供 地 硬 硬 、 故 可 股 空 绕 而 不 附 肤 管 ， 称 围 每 图 之 距 险 奥 入 


俩 管 直径 相等 、 波 长 较 短 时 * 则 距 见 应 更 多 、 轿 数 大 概 如 下 
>*《 杜 锅 管 绕 在 窄 必 站 径 二 又 八 分 之 一 直径 上 7 、 
三 五 OOKO “十 二 匀 《 每 图 距 克 奥 管 之 直径 等 ) 


七 OOOKC ”五 图 (每 图 下 能 十 六 分 之 三 英寸 ) 、 


一 四 〇 OOKC 三 圈 (每 转 距 肉 作 分 之 七 英寸 )、 
《 配 用 认 OOO 五 可 盏 电器 或 DOO 三 五 MRD 者 )、 


- 自 绕 乏 轿 时 因 扫 园 管 极 硬 、 极 不 易 线 得 好 、 可 将 粮 贺 此。 


名 管 或 条 钢 麻 先 在 火 中 境 糙 “ 竺 卉 引 取 出 待 略 洽 ” 在 相 管 让 
径 洋 沽 上 缂 多 、 十 分 容易 、 


GE ) 可 地 储 电 器 、 发 射 提 内 需 节 波长 储 志 器 均 月 储 志 


WE 
(347》 
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人 
长 用 OOO 一 已 能 、 而 发 射 仙 至 少 DOO 三 五 MFD 、 因 储 
”电量 略 大 、 旭 其 空 管 发 狼 时 、 屏 柱 受 邹 而 略 变 储 电 量 、 但 波 、 
长 备 忆 器 巷 大 、 故 影响 不 大 ， 如 储 电 器 容量 甚 小、 期 必 受 波 
长 锰 矶 之 影响 、 双 笠 电 量 大 则 乏力 可 少 身 、 可 沽 少 振 温 回路， 
内 之 损失 ) 、 不 过 伴 电 器 应 该 用 空气 起 缘 式 、 间 及 动 片 与 定 
片 之 距 账 证 略 大 、 因 振 漫 回路 电流 酸 大 、 如 定 片 与 动 片 太 近 
易 发 生火 花 、 援 筷 波 长 、 此 外 储 电 器 的 定 片 与 动 片 略 染 庵 埃 
用 亦 可 不 受 影响 ， 否则 易 约 生 短路 成 爆 火花 之 生 、 国 产 亚 菇 
三 O 二 一 、 中 丝 二 〇 二 一 均 极 合用 ( 合用 共 七 。 五 励 特 、 电 
力 再 大 肪 另 购 特 狠 者 )、 不 过 在 购买 时 应 该 吐 赎 动 术 坚 者 、 
《 洪 通 收 各 机 用 管 露 活 合 好 ) 、 因 如 不 紧 、 当 报 链 阶 下 时 振 “ 
动 发 射 抽 、 可 沟 储 电器 亦 因 之 移动 、 波长 郎 改 春 或 不 役 7 
焉 者 在 较 正 波长 后、 将 麟 度 如 用 杀人 打 住 或 班 住 以 防 伙 动 、 
断 流 固定 备 电 器 “此 需 装 在 屏 同 路 之 固定 储 电器 、《 昂 称 路 
之 C3 )、 其 功用 是 阻 止 屏 三 得 流 电 勿 使 址 技 流 至 本 标 、 同 时 
使 振 温 回 路 高 明 波 电流 可 惕 行 无 阻 、 断 流 储 电 器 通 例 用 OO 
二 MED 、 但 肪 用 咎 称 最 良好 者 、 故 寺 母 片 式 最 合用 、 且 屏 
杯 思 甚 高、 故意 探 用 硬 高 压 者 、 普 通 市 上 所 售 『 沙 让 
拍 铺 麻 -| 等 去 是 片 式 固定 备 电 器 ， 在 屏 克 五 百 伏 以 下 者 均 合 
用 、* 5 SN 

高 遇 波 扼 制 入 艾 “高 遇 波 扼 侧 府 围 装 在 时 空 管 屏 网 路 阻 

人 5 








止 高通 波 电 流 走 大 高 压 之 用 、 大 概 仙 法 用 几 作 号 名 条 包 粮 机 
在 生 英 寸 直径 小 未 棍 士 线 钓 二 英寸 长 、 可 斋 合 用 於 业余 从 干 
、 四 十 、 三 十 勇 尺 眉 、 

权 三 储 电 器 ”与 收音 机 同 、 人 备 电 量 〇 OO 二 五 MFD、 
应 探 用 云母 片 式 者 、 以 防 报 失 、 

概 漏 “发 射 机 之 可 漏 投 收 理 机 希 漏 功用 不 同 、 收 赫 册 之 
橘 漏 是 收 香 时 作 漏 上 幅 杜 负 电子 之 用 、 发 射 册 之 术 漏 是 使 入 
极 香 相当 的 C 电 、 所 以 椤 漏 实在 是 一 个 代 C 电 亲 、 因 有 多 量 
电流 通过 、 故 撩 用 无 特 数 饮 大 的 、 和 党 电 管 如 383.201. 171 营 、 
> 须 用 三 马 恬 式 、45.46 .10 等 刺 五 天 特 、 至 钛 欧姆 数 普通 用 
一 茧 欧姆 45.46 期 用 五 万 欧姆 、 

旁 路 人 备 电 器 ” 雳 路 固定 储 管 器 谴 在 二 愉 练 中 间 、 其 功用 
是 使 高 遇 波 电流 能 锡 行 沽 不 经 肖 登 林 释 压 器 之 次 级 、 通 例 用 
二 只 OO 六 MED 之 云母 片 式 固定 储 电 器 、 

妈 穆 电源 及 代 已 电 。 发 射 所 之 谷 及 高 压 除 省 电 管 用 赣 
电池 供给 外 、 均 用 交流 电源 、 丛 入 书 压 宜 术 其 空 管 规定 电压 
少 百 分 之 五 、 例 如 45 号 其 空 管 规定 是 二 。 五 伏 旭 种 株 思辩 绒 
二 "四 伏 、 不 过 电流 则 应 略 多 、 如 全 规定 一 。 七 五 A-、 应 燃 
二 A 使 思源 不 致 发 邹 、 六 

发 射 机 应 臣 有 很 正 俊 的 中 心志 蛆 以 名 锡 交流 声 、 不 通电 
可 机 帮 的 让 心 候 叶 村 不 全 下 能 “ 旨 用 中 必 守 到 汪 和 

(36) 
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\《 中 心 电 胜 当然 应 该 探 用 最 好 的 ) 中 心 电 枉 的 数值 是 电 礁 
的 十 倍 、 例 如 45.46 、 中 心志 阻 厅 该 用 几 欧 姆 、 本 永 麻 咳 用 
下 王 欧 姆 、( 二 。 五 伏 乘 二 ) 、 不 过 多 现成 的 故 用 才 欧 姆 、 
只 要 中 心 电 妇 正确 、 欧 姆 数 相 差 十 欧姆 扰 妨 、210 可 用 一 百 
欧姆 中 心志 阻 、 

代 了 电 部 分 届 收 香 机 相同 、 大 概 部 用 至 波 整 流 式 、 在 三 
四 百 伏 高 压 的 可 用 80 整 流 、 如 五 百 伏 者 如 可 用 83、 束 流 部 二 
只 滤波 固定 人 电 器 由 二 MED 至 作 MED 均 可 用 、 容 量 大 则 发 
出 的 由 划 比较 好 歼 、AFC 有 二 十 训 利 已 欧 、 不 过 通过 的 电流 
要 实 格 一 点 、 例 如 一 只 45 屏 流 葛 有 五 上 MA ~“ 旭 ARC 及 能 通 
过 六 十 至 一 百 MA、 否 旭 容 易 过 度 发 熟 、 渡 让 固定 伴 电器 要 
而 高 历 、 亚 少 要 能 耐 高 举 电 奏 而 有 多 、( 高 六 电压 是 核 出 电 
压 的 一 。 四 一 倍 ) 、 

装置 时 的 注意 ， 发 射 册 之 压 甘 比较 收音 机 更 容易 、 因 各 

另 件 很 大 、 排 例 及 搂 符 都 便当 、 不 过 有 数 点 要 注意 、 

《一 ) 振 漫 回路 入 园 赂 该 与 可 黎 储 电器 意 近 意 好 、 北 且 
棱 称 亦 应 这 用 与 糠 轩 等 查 的 紫 需 管 、 因 此 回路 内 有 多 量 高 肖 
波 电 瀛 通过、 所 以 接 稳 亦 帮 沪 用 紫 钢 警 以 防 损失 、 义 圈 普 通 
用 二 只 宝塔 式 引 稼 子 支 起 、 亦 有 许多 简便 一 点 的 就 将 皖 围 让 
“接著 在 可 型 储 电器 之 副 片 定 片 二 楼 灯 柱 上、 天 称 称 国 亦 用 看 
炉子 支 起 、 不 过 天 稳 回 路 的 乏 图 要 奥 抱 漫 回路 负 称 围 作 不 同 
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角度 区 阴 会 、 故 只 要 支 住 访 另 - 访 可 觅 从、 

《三 ) RFC 巍 该 与 振 泪 入 图 涉 龋 或 成 直角 、 切 不 可 放 在 
振 涂 同 路 的 息 场 驳 、 咏 防 振 强 电流 航 REC 了 吸收 

《三 ) 乡 钾 有 - 个 地 位 可 些 、- 是 装 在 柜 负 同 路 内 、 一 
是 闭 企 条 半 中 心 修 粮 回路 内 、 以 鲁 者 效力 比较 良好 、 

缠 整 的 方法 “一 只 改 射 机 装 好 和 后、 就 杰 着 手 嗣 整 、 过 一 
步 手 稿 好 要 越 局 、 一 只 良好 的 发 射 机 如 果 庆 整 得 不 九 法 、 成 
炎 方 面 就 要 大 受 影响 、 钢 整 的 手 芒 第 一 步 是 使 轩 鹤 管 发 生 振 
强 "此 步 手续 先 将 天 入 同 路 的 煌 转 枚 去 、 将 莫 空 管 燃 着 、 人 等 
葛 牢 分 甸 、 ae 电压 之 三 分 之 --、 例 如 要 用 一 只 45 费 
用 规定 四 百 伏 、 但 是 在 较 国 时 用 一 百 此 五 伏 B 级 、 此 次 电压 
se ae 
分 安培 表 、 如 果 发 射 机 是 阿 姆 司 届 即 式 、 则 只 要 旋 情 波长 储 
时 器 到 一 点 电流 表 指 数 最 小 时 、 序 知 此 一 点 即 发 射 最 好 -一点 
"如 果 是 只 肌 来 式 则 先 将 夹子 在 近 覃 极 三 修之 一 碟 、 旋 情 可 
多 储 电器 到 时 瀛 才 最 小 磺 、 如 果 电 沪 表 刚 数 党 波长 备 电器 转 
动 蛙 毫 无 变 劲 、 则 示 轩 空 管 不 振 浊 可 将 夹 子 渐渐 向 屏 顶 方 面 
夹 去 《应 略 失 年 圈 武 就 )、 到 一 点 一 定 可 以 使 趴 空 答 或 生 
据 涂 、 和 党 具 空 管 发 生 振 温 后 条 组 网 夹子 区 上 稍 许 坛 坛 或 将 夹 
子 夹 下 硝 痢 武 恩 华 守 流 才 这 最 小 感 ，( 过 一 步 手 楼 是 哈 觅 来 
去 称 路 之 座 烦 & 7、 当 呐 空 管 已 长 生 振 洲 即 填 将 波长 (未 完 ) 
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娄 人 条 五 公 尺 单 管 通话 机 

过 是 -- 只 五 公 尺 女 单 管 娄 发 二 用 机 、 内 然 所 发 的 距 欢 最 
这 不 温 二 三 辈 里 、 但 因 另 件 很 节省 型 潜 顺 简单 ” 践 初步 者 亦 
衣 依 法 鼻 造 毫 扰 困难 、 消 且 超 短波 是 廊 国 规定 可 以 自由 试验 
\ 训 无 明文 之 规定 、 亦 钨 其 他 天 电 及 副 波长 之 拔 凯 、 故 藏 着 
伪 可 放 必 试验、 决 扰 其 他 困 夷 ， 

和 散 路 昂 图 一 所 用 另 件 妇 下 、 

振 淮 迷 轩 用 干 7 人 之 三 窜 钢 必 楷 管 入 蕊 一 又 作 录 之 五 外 
. 径 二 图 、 在 平 必 打 -- 小 防 、 
森 底 扳 一 博 、 长 十 七 英寸 ， 关 十 二 英寸 、 厚 及 分 之 三 英 
寸 \ 

爵 床 板 二 碧 (一 顽 长 人 英寸 、 关 事 寸 、- 一 志 长 败 英寸 半 
四 英寸 ) 

十 五 MXED 可 灵 销 电器 一 只 (可 用 亚 305 号 小 形 可 爸 储 
电器 、 拆 剩 二 定 片 一 动 片 ) 

上品 微 动 刻度 盘 一 伪 、 

五 十 讽 欧 姆 电位 器 一 只 严 教 手 、 

爱 斯 牌 十 轧 号 四 窑 管 一 只 、 

太 脚 低 板 夫 座 一 人 、 

甸 刀 公 扼 开关- 一 只 、 
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OO 和 ME 云母 片 固定 储 电器 一 公 、 
GOGO 二 五 ME 云 且 片 固定 储 电 器 一 修 
六 欧姆 垦 蔡 可 伙 志 阻 一 您 速 娄 手 、 

所 万 五 千 欧姆 固定 电阻 一 悠 、 

上 品 匠 人 简 一 副 、 

于 品 蟹 篇 一 您 、 

图 就 电 二 和 从、 


业 从 四 十 五 伏 小 B 电 四 症 、 \ 一 青 从 于 伏 ) 《或 三 瘦 7 一 
百 州 五 伏 、 


宝塔 起 缘 子 二 您 《 接 天 称 覆 适 稼 
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之 柄 上 、 
其 锻 赚 用 另 件 等 、 
另 件 排 列 


了 照 全 体 兄 件 排列 图 将 三 二 构 木板 排列 、 大 的 在 俩 、 小 的 
在 前 用 支架 支 住 勿 使 的 动 、( 支架 可 利用 固定 夏 石 架 ) 、 在 
天 的 一 块 欢 下 移 二 英 可 牢 盛 正中 打 一 个 一 英寸 直径 风 空 以 装 
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脚 恰 座 上 面 打 二 小 圆 孔 、( 喝 帮 三 ) 
将 振 漫 乏 转 二 端 装 在 二 小 孔 内 固定 之 、 再 在 上 面 量 下 中 央 一 
又 从 分 之 三 寸 不 打 一 小 孔 、 装 可 赤 赃 电器 、 再 在 前 而 小 的 一 
据 由 上 最 下 一 又 人 分 之 三 英寸 打 -- 孔 装 微 动 刻度 租 、 用 小 爵 
管 一 妙 装 在 可 储 电 器 的 栖 上 ”一 端 套 在 微 动 刻度 盘 的 孔 内 、 
使 微 动 刻度 好 转 动 时 能 使 可 胡 伴 电器 依 之 过 动 、 在 下 端 量 上 。 
一 .双人 分 之 五 英寸 七 中 央 打 一 少 孔 装 丛 称 可 伙 电 前 刍 刀 刍 
括 开 关 装 在 底板 左前 、 电 位 器 盯 在 左 知 、( 用 小 钢 片 支持 休 
认 板 上 ) ， 坟 只 接 抑 柱 于 在 爵 木 休 下 休 在 底板 左面 、 赛 塔 契 
疙 子 闭 在 正中 和 后 面 、 


ds 接 粮 全部 另 件 排 公 朗 可 
人 接 缚 、 过 一 步 手 和 态 可 安 阅 
TIGSsA 式 全 业 “ 轿 四 、 无 用 条 过、 至 部 接 
粽 均 探 用 硬 接 乏 、 有 亲 克 
要 注意 ， 凌空 管 二 根 屏 极 
接 粽 PIP2 及 可 磷 储 电器 
之 动 片 定 片 各 嵌 在 振 漫 粮 
圈 二 端 、 及 正 一 极 起 粽 焊 
在 振 漫 舟 园 中 央 、 二 根 概 
极 芒 要 穿 过 振 漫 稼 围 管内 
都 、 至 G1IG2 在 中 心 接 出 
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_ 车 应 苇 注 意 、 勿 使 内 部 接 天 和 与 紫 钢管 短 路 ， 
五 公 尺 天 和 粮 可 探 用 瑟 卡 特 式 天 粮 、 此 式 天 粽 需 超 短波 中 成 炉 
最 佳 者 、 装 什 形 式 见 圆 、 二 端 各 长 四 十 三 英寸 、 下 接 开 卡 迁 
乏 团 、 镶 图 用 十 四 号 橡皮 包 糠 如 蛛 交 钱 一 样 入 法 、 共 纵 三 图 
、 内 径 补 英寸 ， 外 径 二 英寸 二 分 、 待 缠 到 外 端 上 折 出 接 天 稼 
一 端 稻 千 再 生 一 个 由 外 向 内 、 折 岂 搂 天 委 、 再 糙 锦 一 个 由 内 
向 外 入 三 圆 、 各 轿 尽 平行 页 同一 上 方 向 、 米 好 合用 称 寻 好 、 外 
端 二 乏 接 乌 电 牧 、 伺 电 多 用 十 四 号 术 距 此 由 二 英寸 至 二 英寸 
年 、 可 用 中 木 休 返 开 使 距 能 永 速 平均 、 
“二 根 俩 电 称 长 短 可 任意 
国 、 引 入 接 入 宝塔 缀 称 子 上 、 
另 用 硬 接线 照 振 漫 摇 测 之 外 
外 直径 弹 二 图 接 在 彼 称 子 上 奥拓 
“给 贸 恒 平行 放 、 下 此 构 四 牙 
wp | 之 一 英寸 、 作 响 射 机 之 初级 
1 舟 转 、 
罗 \、 了 照 式 装 置 二 具 、 在 冬 夜 
:二 位 朋友 近 距 骨 互 相通 和 、 
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雪 路 ， 业 笨 急 粮 置 旬刊、 第 五 知 、 第 一 期 、 二 十 一 页 、 四 管 


“来 复式 收 井 楼 、 


喜 验 桔 果 “或 做 很 好 、 扔 验 日 夜 可 放 喇 匆 、 供 一 室 匠 并、 己 


电 只 用 四 十 五 伏 胸 、 甲 电 困 贺电 一 简 、 已 经 很 者 、 若 乙 
电 用 九 十 、 或 可 加 交 、 但 是 未 试 过 、 不 敢 断 定 、 因 往来 
复式 所 用 芍 另 件 、 对 于 成 对 也 很 有 天“ 故 将 我 用 的 另 件 
甬 明 在 下 、T、 用 中 到 200 号 三 .五 比 一 、CL、 用 亚 美 
三 一 二 一 、C2、 用 业余 一 五 O、C3、C4 、 用 信 记 国产 
、 矿 石 、 用 德国 货 WISI 活 支 式 、 其 搬 照 穆 路 上 说 明 、 
试验 上 时、 夏 五 拔 去 、 也 可 收 到 十 三 家 电 吝 、 但 是 声音 很 
糊 、 有 时 二 三 家 电 训 、 亲 在 一 磺 、 只 须 把 碳 石 、 奥 两 只 
储 电器 需 节 一 下 就 得 、 大 狗 砚 石 对 于 复 式 的 选 埋 性 也 
有 了 关 器 


试验 地 点 东 昭 莫 德 路 三 九 四 型 十 七 号 
试验 者 ” 梁 读 丛 
EE3 
路 和 绪 本 刊 第 一 乱 、 第 四 期 十 页 `“G 君 实验 奇效 矿石 成 、 
男 件 均 照 C 君 所 渡 、 惟 迎 圈 则 改 用 一 寸 生 直径 木 山 、 、\ 短 
《44》 








石 是 固定 式 的 、 

成 夸 “ 极 好 、 “用 四 〇 OO 欧姆 下 位 收 藉 、 发 香 极 起 实 亮 、 
而 且 很 是 清 呆 、 收 下 中 西 、 国 莫 、 上 海 、 非 东 等 电台 、 
和 音 管 机 钨 民 ， 漫 有趣 家 西 人 电 训 的 外 国 香 沈 、 由 然 鹿 
普 校 微 、 但 是 倒 也 清晰 。” 中 西 和 国 华 睹 常 相 混 、 原因 不 
明 、 

地 点 “本 趟 江西 路 宁 帮 里 

喜 验 者 “法 耀 实 

(三 7 

和 粽 路 载 认 、 新 闻 慑 钨 斥 电 过 刊 第 作 二 期 意 衔 范 戎 的 时 管 
机 放 杨 喜 器 的 称 路 ( 19 骂 葛 空 管 ) 

试验 糙 果 或 醋 很 好 、 放 揭 部 器 很 汐 、 与 33 号 强力 音 管 棋 
” 咎 ,各 电 训 普 收 到 、 惟 中 央 电 训 始 区 没 有 收 到 、 工 中 中 
“ 奉 束 篱 最 故 、 快 浊 XLHD 静 凤 、 我 的 天 舟 长 60 尺 、 坊 
和 粮 捷 在 自来水 管 上 、 

献 验 地 点 、 “本 壤 湛 由 路 二 百 久 十 一 号 


稣 验 者 、 朱 金 冬 
《四 ] 
一 、 和 粽 路 “业余 旬 判 、 第 五 谷 、 第 二 期 二 于 三 页 [ 英 ] 才 
三 管 强力 收 示 机 的 改良 


二 、 成 绩 ” 郧 人 入 照 着 原 达 路 装配 、 兴 泡 峙 用 [| 爱 斯 牌 1、 
445) 


0 
整流 管 改 用 I 工 A、 成 绩 生 好 喇 响 用 亚 美 货 、 现 气 改 用 蔚 
动 喇 听 、 、` 想 那 时 一 定 再 相关 亮 洪 大 清晰 、 \ 全 泥 各 电 育 \ 
自 1500 灭 C 起 到 2550KC 、 都 能 分 角 清 楚 * 趴 在 1500KC 亚 
1300KC 之 间 “ 略 有 混杂 、 亦 轻 向 而 抱 妨 、 在 夜间 不 用 天 3 
地 孝 、 可 收 中 央 、 此 机 效力 、 确 裤 不 次 、 从 未 甸 育 收 普 
”机 者、 不 妨 请 一 坛 、 


豆 、 鲜 县 地 点 在 上 海南 市 六 计 路 到 公 天 街 五 十 二 品 * 
四、 试验 者 周 交 焕 ， 








和 


(五 ) 

称 路 载 于 、 本 刊 第 五 怎 第 四 期 十 页 F、O 大 之 温 捍 性 特 
高 之 碳 石 杰 、 

献 险 成 绩 、 。 基 佳 、 岂 验 地 点 花 近 西 人 美感 登 电 训 、 机 闪 
另 件 、 除 G 改 用 “OOO5MEFD 可 释 备 电器 外 、【 傈 实 
气息 弥 式 者 ) 入 悉 照 所 述 配音 、 哮 就 全、 妇科 上 天 地 蔡 
及 获 简 两 脚 、 先 旋 S1 到 任何 一 小 之 最 未 -- 钉 即 〇 圈 或 4 
0 转 碟 、 和 后 再 旋 S2 也 到 同一 方向 之 未 一 后 、 然 后 旋 动 C 
就 有 音 桨 出 可 路 了 、 此 机 时 择 性 果 如 所 沉 一 般 佳 、 每 睁 ， 
数 度 就 有 一 家 播 理 、 雹 人 敏 度 也 不 益 、 计 收 到 的 有 、 上 海 ” 
、 中西 、 东 方 、 寿 东 、 国 辈 、 及 西 人 美 号 斜视 最 丢 、 又 
薄 美 、 佛 昔 、 明 这 及 敦 本 次 之 > 奉 奥 、 友 联 又 多 之 ， 粮 
之 、， 此 机 什 得 六 业 徐 同志 -- 试 、 
(46) 
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es 


献 验 地 加 、 上 海天 注 路 九 十 二 号 、 
陕 验 者 、 郭 由 肯 
(天 ? 


狂 路 载 疏 、 贵 刊 一 管 三 期 、 

修 美 君 三 车 交 深 强力 机 其 空 管用 6B7.47.121K 

成 绩 、 和 佳 如 收 国 斐 、 史 西 、 华 东 、 敦 本 等 志 训 得 量 前 
奥 美 国 五 管 机 兹 马 惟 莫 素 电台 、 未 便 收 到 自信 从 斤 转 奥 倘 电 
器 校 合 丫 淮 、 如 收 辈 东 、 园 辈 昔 能 依照 朱 载 明 波 收 莫 而 轨 欠 
人 由 部 电 威 应 力 极 强 偶 以 手指 触 忆 3? 汪 能 号 红 而 明 波 之 两 端 志 
大 音量 殊 绊 、 未 知 若 LL 初 才 烷 团 及 5 再 生 图 改 用 贵 守 出品“ 
蜂 房 高 遇 波 条 园 能 否 革 除 以 上 雨 旺 否 、 亩 伴 示 之 、 因 器 内 O1 
C2 改 用 健 韦 储 电 器 故 一 再 拆 科 试 中， 故 L2L3 各 偿 绕 八 十 
五 图 此 机 芍 就 武 哆 能 政 国 * 中 西 二 发 其 搬 俱 狂 叫 不 已 、 秘 
检查 其 因 知 再 年 图 太 近 、 兰 工 蚀 让 改 有 了 峙 收 寺 电力 坡 弱 、 电 
宪 仍 须 将 该 圈 靠 近 有 法 改良 否 、 

对 验 地 点 : 要 多 亚 路 即 家 木 情 、 

衣 验 者 : 凶 山 民 ( 输 者 按 -: 宜 加 隔 欣 晕 ) 


谈 访 对 剖 之 由 来 
收 刘 机 之 发 生 灯 镇 的 叫 贡 、 木管 三 期 、 衡 君 鹏 得 很 胖 和 
、 想 读者 都 朋 睦 、 作 者 最 近 发 现 一 称奇 径 的 叫 吉 、 前 起 天 过 
人 


访 





二 位 朋友 闭 二 部 直流 三 管 机 、 所 用 另 件 都 是 新 购 的 ， 而 且 委 
优美 的 、 初 极 低 明 波 役 压 器 三 比 一 、 次 极 低 过 波 孝 压 器 大 
- 比 一 、 都 基 General Radio Company 出 品 、 芙 空 管 前 二 
只 30、 和 全 一 只 31。 装 成 试验 > :成 夸 恨 好 、 但 是 下 简 内 叫 声 
不 稻 、 如 报 击 大 、 则 呈 击 亦 随 大 、 将 放大 人 备 电 器 屿 至 堆 度 、 
” 稀 成 钴 振 漫 、 但 是 叫 声 仍 有 、 未 无 振 漫 糙 、 毫 多 炙 声 、 不 
知 过 种 巴 诅 是 从 那 庄 永 的 、 芙 是 奇 径 、 查 綦 路 低下 、 检 其 
另 件 很 好 、 另 件 排 烈 位 置 亦 属 适 党、 作者 已 著 过 数 部 、 均 急 
此 种 嫩 病 、 下 不 过 低 肖 波 郁 压 器 是 别 的 牌子 了 想 许 多 方法 来 
坛 验 、 粮 短 效 果 、 最 后 以 左手 放 各 另 件 上 坛 骏 、 放 到 初级 低 
过 波 禾 夺 器 上 ”忽然 叫 巴 址 请 减 、 但 报 专 不 天 、 即 接 上 地 禾 
一 根 、 中 能 乱 巴 二 、 弛 届 仍然 不 大 、 又 不 便 认 行军 、 且 有 报 
失 从 发 报 机 的 振 漫 铀 沪 、 从 是 换 初 役 低 遇 落 克 压 器 、 是 别 的 
牌子 KatioI: 3、 报 声 很 大 、 也 没有 财 南 、 又 不 要 地 党 、 
但 答 无 经 验 信 用、 就 不 能 低 久 栈 用 ， 友 人 不 厌 、 仍 换 原 有 的 
初级 歼 肖 人 变 厂 器 、 但 此 次 奥 前 次 不 同 、 就 将 B 正 奥 P 针 换 、 
亦 钴 效 反而 加 上 世 大 、 於 是 将 其 反对 B 正 铀 P 作 了 负责 G、 则 严 。 
负 “ 和 与 G 作 了 正和 与 D、 不 要 地 穆 、 再 求 试 驴 、 叶 叫 台 部 目 、 报 ” 
识 清 而 大 第 二 部 照 此 厂 法 成 绩优 良 、 喜 浇铸 次 电 的 同志 、 几 
届 上 项 如 病 、 照 法 改正 、 定 有 和 良 效 、 查 更 注意 、 提 他 牌子 的 
低 允 波 融 压 器 不 合法 
C48) - 
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[ 线 圈 

稍 单 的 物件 、 往 往 有 访 条 的 原 迎 、 我 们 拿 收 普 机 内 一 件 
”最 入 单 的 东西 一 入 图 来 由、 称 转 不 过 是 爷 圈 金属 桩 继 在 一 个 
管 上 、 戌 都 鞭 他 和 超 称 物体 上 、 而 要 他 各 研究 术 园 周围 或 内 部 
的 室 力 现 像 稳 、 往 往 要 使 姓 多 科学 家 和 和 无 综 电 工程 病 耗费 胜 
多 时 间 、 先 郑 乱 量 有 半 、 

本 文 的 目的 、 兹 不 是 要 中 并 于 稳 围 高 深 的 学 吾 、 不 通 寅 
一 些 初 步 的 知 哉 、 使 一 般 初步 太 究 者 、 轨 基 丸 围 有 更 深 的 知 
成 、 因 入 时 常 有 人 写 信 求 间 、『 穆 图 用 类 号 特有 最 好 、 胡 雪 转 
最 好 」 、 我 们 现在 先 解决 入 图 是 什 计 、 牧 围 有 什么 功用 、 

多 轿 是 一 稻 金 属 斥 钼 企 一 个 绝 徐 羽 体 上 之 称 、 因 短 机 图 
奥 族 潮 性 有 密切 的 并 保 、 所 吕 热 围 常 有 人 各 入 锋 遵 入 图 、 或 
稳 威 应 称 加 、 

钱 坦 之 应 用 

称 转 之 许 潮 旋 用 、 站 不 一 定 用 在 猎 扫 电 中 、 我 们 日 常用 
的 电动 机 、 电 话 、 电 份 等 、 大 部 分 都 用 车、 但 是 我 们 先 现 问 
评 半 是 什 床 、 《 藤 痢 西 名 Induetance 或 译作 威 许 》 、 
过 什么 能 在 乏力 对 疏 现 诈 痢 作用 、 其 实话 慎 不 必 一 定 是 在 和 
图 庶 发 现 、 即 使 一 根 宣 瑶 内 、 亦 有 诱 前 性 发现 、 例 如 收 善 机 
的 天 入 、 邹 是 一 个 很 好 的 证 朋 、 不 过 拿 粽 绕 作 入 圈 、 能 用 相 
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多 的 长 度 、 而 得 到 多 量 洲 半 电流 、 穆 图 之 功用 即 在 此 、 
请 于 有 一 个 特性 、 即 阻止 任何 电流 的 磷 化 、 假 届 我 们 用 
一 只 粮 团 、 内 攻 以 电流 、 电 沪 起 初 流 人 时 、 受 到 嚼 道 的 很 大 
阻力 、 斑 钱 、 改 电流 克服 、 就 有 很 平衡 的 电流 泪 通 、 但 负 电 
流 停 正 蛙 、 请 于 又 发 生 很 大 的 阻力 不 使 停止 、 我 们 可 以 拿 锣 
理学 中 的 情 性 来 做 比较 、 现 在 有 一 架 很 长 的 列车 、 当 列车 在 
起 初 鱼 发 蛙 、 能 甫 要 费 很 大 的 拖 力 、 但 当 烈 车 行动 很 快 了 时、 
要 想 使 他 突然 售 赴 、 也 要 耗 去 很 大 的 能 力 、 过 国 现 象 、 是 胸 
聘 的 情 性 、 同 理 我 们 志 可 以 称 话 泛 坟 电 的 梢 性 、 
礁 场 “ 箭 道 的 图 力 、 叭 然 奥 情 性 相似 、 但 是 游 半 提 有 一 
三 特殊 点 > 即 当 称 围 闪 电流 发 生 才 动 时 、 有 相当 的 电子 飞 遇 
多 轩 外 而 、 到 相当 的 踊 肉 、 此 印 志学 中 所 称 的 [磁场 1 不 过 
克 场 的 发 现 、 要 6 舟 圈 内 电流 发 生 旨 化 时 - 纯粹 的 直流电 通 
过 棕 圈 时 入 回 周围 北 不 发 生 磁 场 ， 只 有 交流电 通过 时 , 才 
有 此 稻 现 象 、 所 
自 汶 慎 忍 互 洲 荨 ”人 扰 稳 电 收 香 珊 中 的 称 罚 、 当 然 电 电 
流通 过 尘 、( 钨 从 电 电流 是 一 青 交 流 电 、 而 且 交 动 得 极 快 、 
改称 旱 发 生 的 磁场 杰 念 大 ] 、 粮 回 周 围 即 发 生 一 个 贡 场 、 此 
种 作用 称 信 有 自 洲 壮 、 我 们 如 果 另 外 再 拿 -只 禾 图 、 放 在 性 生 
” 自 诱 遵 的 你 圈 磁 场 内 、 则 此 徐 围 亦 生 出 庆 壮 电 访 、 而 当 洲 壮 
格力 振安 流 电 通 过 而 克 场 停止 里 此 换 围 亦 包 流 、 此 征 作 
(50) 


aiiey 4 
从 乌 RE 
用 、 和 人 坑 互 豚 莓 、 收 告 机 中 的 要 压 器 、 优 锭 高 遇 波 秘 压 器 、 
或 低 过 波 殊 坚 器 、 初 投 近 转 能 感应 到 多 灿 入 围 、 妆 利用 万 及 
” 蚤 的 原理 、 

“ 储 电 量 夫 图 不 从 有 胰 进 性、 小 且 授 有 一 侦 很 重要 的 作 
用 ， 储 电量 、 储 电量 的 发 生 、 由 于 稼 与 入 间 有 相当 的 距 砍 、 
每 两 休 粮 、 南 形成 一 个 小 储 电器 、 各 糠 俐 合 而 成 一 大 储 电 器 
、 趟 图 因 乱 有 相当 储 电 量 的 天 傈 、 所 以 当 电流 通 和 时、 一 部 
分 的 电 访 序章 时 储 于 称 轿 半 备 电器 上 、 当 柱 入 电 故 减低 、 稳 
贺 内 之 电流 序 小 出、 此 外 称 圈 更 有 一 种 阻 方 现象 、 班 力 是 使 * 
二 考 入 的 电 衣 减 少 电力 、 枚 入 的 电 衣 仿 大 、 册 和 粮 园 发 年 的 痢 力 
亦 意 大 、 电 学 工程 师 用 [2 且 来 代表 此 种 现象 、 

我 个 用 水 流 的 现象 奥 电 流 相 上 比较 、 当 水 在 小 管内 流动 时 
一 因 受 管 渴 的 靡 拱 力 作用 、 水 流 的 能 力 因此 涉 级 、 碰 榨 力 依 
管 之 粗 翔 而 定 、 同 理 电 流花 棚 称 上 行动 上 时、 阻力 很 小 ` 在 糊 
区 上 行动 时 、 图 力 亦 念 大、 我 们 再 看 、 如 果 水 管 是 橡皮 做 的 
、 曲 压力 历 永 人 管 时 、 梅 皮 管 体 郎 放大、 能 暂时 容 灿 较 多 的 “ 
水 量 、 当 办 入 的 能 力 减 少 了 、 橡 皮 管 即 紧 业 ， 能 煌 时 好 供 答 
相等 的 水 流 、 此 种 现 像 、 身 可 围 的 人 电 量 现 象 大 秀 租 同 、 肖 
有 水 在 管内 流行 蛙 、 有 一 种 相当 的 速度 、 欲 使 水 流 停止 、 洲 
铬 要 酒 当 的 能 力 、 过 种 象 现 、 大概 臭 款 园 的 评 壮 性 相同 、 、 

拿 水 流 奥 志 流 比 校 、 对 基 族 示人 备 电量 胃 力 的 现象 、 都 大 
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ie 站 
本 扩 外 局 
要 相同、 不 过 有 一 点 完 公 不 同 、 印 电流 行动 在 粮 圈 内 有 种 故 
场 发生 、 但 水 流 则 钴 、 

册 整 同 路 ， 铀 整 回路 、 是 诱 道 及 储 电 量 所 组合、 我 们 知 
道 、 党 电流 通过 上 时、 如 果 电 瀛 过 率 总 高 、 旭 族 道 之 阻力 亦 爷 
高 、 但 同时 储 电 器 之 侯 电量 印 恋 诚 、 将 季 围 奥 亿 电 器 租 合 起 
， 来 、 则 雨 征 特性 件 合 、 而 成 功 一 种 所 独 混 合 盟 力 、 因 直 十 
个 特性 已 伯 合 成 一 个 靳 特性 、 此 特性 邹 对 评 鞠 一 过 率 之 电流 
毫 无 阻力 、 我 们 平常 说 起 来 、 即 所 旨 此 一 只 储 志 器 及 委 圈 马 
， 掏 正在 某 -- 遇 率 了 、 同 时 如 果 符 浅 痢 性 加 倍 、 储 电量 减 牢 、 
《或 者 储 志 量 加 倍 、 诱 遵 性 汇 趾 、) 所 组 成 的 一 个 翻 整 回路 
三 亦 能 得 到 相当 前 焉 衡 而 较 正 在 同一 个 巡 牵 上 “'. 因此 我 个 在 
通 计 一 个 乱 乏 电 收 埋 机 穆 路 峙 、 轩 于 岗 束 回路 有 冻 多 不 同 点 
、 要 我 们 自己 去 渤 出 来 、 普 通 避 来 、 话 章 就 是 线圈 、 储 电量 
就 是 角 电 器 、 我 们 要 得 到 两 只 适 党 的 在 衡 、 最 好 的 成 读 、 则 
夺 于 稼 圈 、 及 储 电 器 之 时 择 、 不 得 不 加 以 考虑 、 
公式 届 效 辐 路 的 基本 公式 旺 

三 抽 尖 三 

6.8832xv7LC 

公式 中 世 是 烷 轿 的 讨 珀 率 、C 是 倘 电器 的 能 思量、 豚 道 率 
蕊 亨利 需 音 位 、 钞 电量 以 法 拉 特 篇 下 使、 不 过 两 个 杯 伺 只 通 
”于 算 普通 很 小 的 电流 明 李 、 杰 自明 率 很 大 的 低 乏 电 肖 李 、 甫 
《52) 








0 


个 单位 都 费 得 太 大 ， 所 以 另 帅 下 面 -一 个 公式 、 
159200 
mftd x mh 


MED 和 塌 一 法 拉 特 之 万 分 之 一 、MH 乱 . 一 亨利 之 亡 分 之 


遇 率 一 


波长 亦 是 由 通达 所 算出 、 芒 公式 是 、 
波长 ( 公 尺 ) 二 1884XwMHxMEFD 
我 们 把 公式 化 一 下 、 便 得 一 新 公 式 。 


as 一 一 MHxMMRED 


其 中 MMED、 是 一 MFD 之 万 分 之 一 、 如 〇 OO 五 MFD 
、 邹 五 OOMMEFD 、 

我 们 应 用 最 后 的 公式 、 如 果 枫 股 计 一 _ 休 并 整 加 路 、 最 大 
的 波长 是 五 四 五 、-- 及 尺 、 拿 过 数 自 乘 、 得 二 九 七 一 三 五 、 
拿 三 、 五 五 除 过 数 、 得 凡 三 大 七 O、 此 数 朗 MFD 和 与 MH 之 
乘积、 现在 假设 备 电器 最 大 售 电 量 是 五 百 MFD 、 邹 OOO 
五 MFD、 我 们 序 知 攻 图 谭 用 一 六 从 MH、 

但 是 要 算出 禾 围 的 正 克 亨利 数 * 是 一 件 很 困 关 的 事 所 避 
过 圳 用 一 张 考 内 来 计算 、 不 过 过 是 算 嗓 管 往 团 、 蛛 交 乒 及 其 


(59)， 





他 入 转 不合 用、 和 

玫 中 《7 ) 是 贺 简 的 直径 由 汪 二 、 五 英寸 至 全 英寸 之 采 
管 、( 六) 是 牧 图 一 英寸 所 绞 的 图 败 、 下 表 各 种 太一 英寸 可 
_ 稿 的 轿 数 、 本 

才 中 解 称 如 下 、 

DOG 。 刍 秒 包 称 

SCC 。 音 堵 名 党 

DSC 。 双 条 包 稳 人 

SSO “和 章 特 包 多 

ENAMEL 读 包 多 


到 
FUNUBER DFTURNS PER ITNCF 


SC WE ” -Enamiel Eoamef 
BR S < ER andSCC- adSSC 
CaseEDIGCIESSLCEEDISCG SSeGi 522 之 下 党 

1 13;7 14.6 1 寺 .7 15.0 17D 15.3 16:35 
TAR: 16.2 16 汉 170 1827 178 18. 

16 16:7: 18D 8 了 19.0 了 1 汗 19.5 2053 

17 153 200 三 200 2122 240 人 于 22:9 

注 48 10.6 22 呈 3 2293 23.6 2 不 2 24,.2 2S 呈 
:1 2255 250 2 地 2 27.0 30.1 26 汪 238:- 

20 24:5 27 二 3 2755 29.3 33.6 29.6 和 本 

2 27:5 308 30:3 32.8 37.7 3227 33.0 

了 30.0 340 34.0 30.0 42 36 二 3920 

2 2 5 人 7 沪 4 了 二 才 7 30.7 43: 
24 5 二 1.5 4415 人 5.3 52.9 人 37 嬉 729 

23 7 435.7 45.7 503 590 478， 52:8 

26 418: 50 了 2 502 53537 635:8 52 江 58.1 

27 45.0 350 55.0 61.7 739 "7 浊 604.4 

28 48.5 00.0 600 68:3 82:2=< 6L9 70.6 

29 0 5 65,5 735, 手 92.3 j7 培 77.9 
了 30 533 .了 713 了 TL3 83.1 103.0 72.8 85.3. 
31 00.0 77.3 7 二 901.6 -1460 791 93.9 

好 2 1 和 2 注 8S3:7 33.7 1010 130.0 85.6 103.0 

33 66.3 9063 090.3 1H0.0 1450 91.7 112.9 

3 二 70.0 97.0 7.0 120.0 164.D 08& 1239 

号 过 汉 73 ,后 104.0 104.0 131.0 ts20 105.0. 1383O 
130 17.D 1L450 HLO 143.0 206.0 113.0 和 6.0 

37 803_ 1260 126.0 9 二 3 }29.4 t57.0 
和 3335325133.0 1330 1638.0 2610 8 光 SEX 

39 89. 了 7 140.0 140.0 1T81.0 二 有 产 
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表 中 (5 ) 是 计算 混合 点 、(4 ) 是 粒 好 和合 全 部 称 回 长 
度 、( 3 ) 是 称 围 的 兆 分 享 利 数 、(2 是 要 收 的 最 大 波长 数 
、(11) 是 可 釉 储 电器 最 大 倘 电量 、 

今 习 有 一 只 可 释 储 电器 最 大 储 志 量 是 DOO 三 五 MFD 
最 大 收 到 的 波长 是 五 百 十 公 尺 、 在 表 中 第 一 项 寺 到 OOO 三 
五 再 在 第 二 硕 寻 到 五 百 五 十 由 第 一 项 用 尺 画 一 根 直 坟 到 《2 
) 再 延长 到 (3 ] 与 3 ) 之 二 百 五 十 磺 相 遇 、 则 知 入 图 要 用 
二 百 五 十 干 分 享 利 、 现 在 如 果 用 一 只 二 英寸 直径 之 胁 管 、 症 
四 号 双 纱 包 综 、 间 要 艇 多 少 轿 先 在 ( 3 ) 之 二 五 O 感 奥 (77 
之 2 英寸 大 郊 一 乏 、 在 C5) 上 42oF 
汐 明 、 再 查 人 四 总 钞 包 侧 每 英 
寸 可 入 三 五 ， 五 圈 、 在 (6 ) 二 
中 查 得 三 十 五 ， 五 碟 与 (5 总 王 三 于 全 全 全 
之 相 届 点 书 一 称 引 长 至 (4 ) :FEEEEEEHFE 弓 
得 二 。 七 五 英寸 、 故 知 组 将 同志 
四 号 全 赫 包 乏 策 三 ， 七 五 英寸 “FE 三 寺 
长 邹 可 、 如 欲 算出 转 娄 将 2.75 FE 三 夺 二 
<3.55 序 得 、 SN 

凡 轩 简 式 称 园 均 可 用 此 法 ““ 上 上 三 外 
算出 、 至 状 蛛 移 版 图 数 之 天下 站 : 芝 
亨利 计算 、 钴 礁 雄 圾 洛 、 下 面 
一 张 是 姜 大 号 斥 匀 在 三 ， 二 C 1 
(56) 


















忆 琴 径 之 蛛 狗 板 上 宫 利 数 之 构 计 、 在 旨 蛛 壮 板 入 圈 者 可 
作 -大 郑 、 

此 表 亦 可 与 前 家 合 用 、 例 如 用 OOO 三 五 MEFD 的 可 弄 储 
电器 要 收 五 五 〇 公 尺 上 波长 旭 知 要 二 百 五 十 此 共享 利之 粮 力 
命 查 出 二 百 五 十 兆 分 享 利 立 蛛 骨 板 上 是 七 干 园 ( 狗 数 7 划 知 
要 用 十 六 号 业 七 十 圈 余 可 钴 推 *( 待 壬 ) 、 

随便 谈 谈 

单 管 放 喇 腺 之 收 井 机 、 如 19.33 等 、 路 可 在 喇 啤 内 放 埋 
\“ 但 香 量 不 大 、 至 多 与 8[ 检 波 31 攻 天 之 三 管 机 相等 、 而 丰 
电 计 算 * A 电 乱 ， 三 六 安培 而 30.31 合 并 只 ， 一 九 安 培 、 召 
电 屏 流 因 钨 Q 电 高 思 十 五 MA 、( 而 30.31- 一 只 屏 流 只 七 M 
A 左 右 7、 故 以 耗 电 计算 扰 等 於 四 五 管 机 、 以 四 五 管 册 之 电 
流 、 来 获 章 管 柚 颇 不 合算 、 故 里 管 放 喇 听 的 乏 路 、 复 得 不 偿 - 
拓 的 、 隐 

高 遇 波 放大 最 风 做 ， 、 信 入 做 得 丰 本 、 、* 多 加 一 般 高 放 、 香 
量 反 低 、 玩 悍 性 反 导 劣 、 业 条 名 刊 近 期 所 介绍 之 RPC 和 结合 法 
的 确 十 共 毒 验 、 “全 见 朋友 装 浊 康 只 均 继 一 失败 者“ 的 条 是 高 
帮 中 让 好 的 一 种 式样 了 、 

用 一 般 33 五 极 管 低 放 、 、 不 及 拿 10 改 做 一 靓 二 村 管 低 放 杰 
得 车 、30.33 与 30.19 的 二 管 机 和 量 比 钦 、 和 后 填 要 好 得 多 、 但 

(57) 


是 天 上 程度 ， 亦 是 梧 者 大 得 乞 。、 一 
4 交流 强力 管 电压 不 吃 足 时 ， ,办 出 力量 也 微小 得 很 ， 例 
“如 以 27.47.71 的 三 管 强力 收 香 汪 与 27.201.112.71 的 四 管 贞 
- 碍 比 、 四 管 机 要 餐 得 多 、 不 过 三 管 强力 机 得 质 清楚 一 点 、 
” 和 任何 收 登 机 在 喇 拟 上 跨 一 只 尊 定 储 电 器 、 可 以 减少 杂音 
、\ 加 午间 度 、 增 进 清 断 程度 、 不 过 固定 储 电器 由 OOOD 一 M 
F 亚 OO 六 ME 中 究 划 那 -容重 合用 、 则 织 由 攻 者 自己 挟 验 
而 定 、 同 理 低 遇 波 寿 礁 器 之 PB 问 亦 可 路 接 一 只 间 定 备 亿 器 


v* 具 求 阁 而 不 着 各 质 之 清楚 否 、 是 现在 一 般 研 究 者 的 通病 
-其 实 仔 碍 想来 、 和 与 其 密 而 不 清楚 、 何 不 融 轻 清 的 忒 香 、 要 得 

不 失意 的 声 昔 、 低 通 波 放大 可 改 用 电阻 千 合 、 知 果 低 放 能 
力 不 大 、 可 多 加 一 般 低 放 、 好 在 现在 电阻 及 其 突 管 价钱 都 极 
便宜 * 多 加 一 般 低 放 * 奥 一 只 低 尝 波 移 压 器 之 价值 相 沽 有 限 
得 很 、 而 收 井 上 诗 、 可 - 受用 得 多 了 、 
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号 斐 参 昌泰 
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嵩 普 及 起 昂 将 定 候 特别 
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